File: D:\Msd20\juil06\2207\REF2TE.D 

Operator: 18 

Date Acquired: 22 Jul 200G 20:36 

Instrument: MSD 20 

MAN27 

blu tl80 e30 


Method File: 
Sample Name: 
Misc Info: 
Vial Number 


14 


^^- Analyse quantitative :Testosterone/Epitestosterone 

r ■ 

s 


1 : 


•n 




i 


l\ 


SI :METHYLTBST05TER0ME 


300000 


TIC; HEF2TE.D 


250000 
200000 

150000 

100000 

50000 


|rime-> 5.00 10.00 


' I I I L 


15.00 


20.00 


E pitestosterone -Testosterone 

Abundance Ion432.40 (432.10 tD433.10): REF2TE.D 


250000 


200000 


150000 


100000 


50000 


rime-> 


IE 31 


1B.50 


18.39 18-98 


20.S 


■1 ■ ' ' ' I ' ' ' ' I ' 
lRfiO 19.00 19.50 20.00 20.50 


■UHJndance 

120000 

100000 

BOOOO 

eoooo 

40000 

20000 



Ion 301 .30 (301 .00 to 302.00): REF2rE-D 
2192 


20.42 


. ' ' ' ' I ' ' ' ' I " ^ 

20.50 21.00 21.50 22.00 22-50 



' "\ 


page 1 


USADA0217 


^a^ 


